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Revision der Maechidius-Arten Neu-Guineas 
(Coi., Melolonth.) 

von G. Frey 
Mit 7 Abbildungen 

Von Herrn Dr. Gressitt und Herrn Dr. Pope erhielt ich eine grofiere 
Anzahl Maechidius aus Neu-Guinea zur Determination. 

Bei Durchsicht der Arten stellte ich fest, dafi eine Determination ohne 
eine Revision der Arten Neu-Guineas nicht moglich ist. Die Maechidius sind 
bisher sehr zahlreich aus Australien bekannt geworden und wurden von 
Herrn Dr. Britton in einer Monographie zusammengefafit. Die Maechidius 
aus Neu-Guinea wurden bisher von Herrn Heller, Herrn Arrow und Herrn 
Moser beschrieben. 

Dank des Entgegenkommens der Herren Dr. Pope, London, und Dr. 
Hieke, Berlin, sowie Dr. Hertel, Dresden, war es mir moglich, alie Typen 
einzusehen, wofiir ich diesen Herren zu grofiem Dank verpflichtet bin. 

Es hat sich eine neue Gattung Paramaechidius ergeben, zu denen die 
bisher beschriebenen Arten M. opatroides Arr., pauxillus Hell. und hetero- 
squamosus Hell. zu rechnen sind. Weitere 5 neue Arten wurden von mir 
dieser neuen Gattung zugeteilt. Es ist damit zu rechnen, dafi im Laufe der 
Jahre noch wesentlich mehr Material aus Neu-Guinea kommt, da dieser 
interessante Erdteil nur sehr wenig erforscht ist. 

Die vorliegende Arbeit soli dazu beitragen, das bisher bekannte Material 
dieser Gruppe einigermafien zu ordnen. 


Bestimmungstabelle der Maechidius-Arten Neu-Guineas 
1(8) Arten mit 7 Fiihlergliedern. 

2(5) Halsschild und Fliigeldecken mit kurzen anliegenden Borsten. 
3(4) Tibien mit 3 Zahnen, Lange 9,5 mm, Clypeus <5 einfach ausge- 
randet aroae Hell. 

4(3) Tibien mit 2 Zahnen, Lange 6—7 mm, Clypeus (5 mit 2 vorstehen- 
den, abgerundeten Lappen, Clypeus $ vorne gerade (Abb. 1). 
Papua, Kokoda, Japen, Nabire lobaticeps n. sp. 
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Abb. 1: Kopf und Pronotum von Maechidius lobaticeps n. sp. (links rechts J) 
5(2) Fliigeldecken und Halsschild glatt. 

6(7) Fliigeldecken grob und dicht in Reihen punktiert, in den Hals* 
schildpunkten winzige Borsten, Lange 7 mm, Waigeu-Camp. N.- 
Dutschguinea, 1500 ft pedarioides Arr. 

7(6) Fliigeldecken fein runzelig mit glatten unterbrochenen Rippen, 
Halsschild sehr dicht, etwas rugos punktiert, Punkte ohne Borsten, 
7 mm, Murebay milneanus Hell. 

8(1) Arten mit 9 Fiihlergliedern. 

9 (10) Hintere Klauen nur mit sehr kurzen Pulvilli, Mittel- und Hinter- 
klauen ohne Pulvilli, Clypeus vorne gerade, Fliigeldecken einfach 
punktiert mit sehr kurzen Borsten, Tibien mit 2 Zahnen, 9 mm, 
West-New-Guinea simplex n. sp. 

10 ( 9) Alie Klauen mit Pulvilli (membranosen Anhangen). 

11 (18) Oberseite mit mindestens teilweise abstehenden langeren Borsten 

bekleidet. 

12 (13) Halsschild mit grofieren glatten Schwielen, Clypeus schwach aus- 

gerandet, nur wenig konisch, Seitenrand ohne Hocker, 7 mm, 
ehem. Deutsch-N.-Guinea, Stephansort rugicollis Mos. 

13 (12) Halsschild ohne Schwielen, Clypeus vorne dreieckig ausgerandet, 

Seitenrand mit 2 Hocker. 

14 (15) Oberseite fast matt, Form gestreckt, Clypeus ziemlich tief ausge¬ 

randet, N.-Guinea, ohne nahere Angaben, Lange 8 mm 

esau Hell. 

15 (14) Oberseite glanzend. 

16 (17) Kurze, gedrungene Form, Clypeus ziemlich tief ausgeschnitten, 

10 mm, ehem. Deutsch-Neu-Guinea, Stephansort setosus Mos. 
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17 (16) 

18 (11) 

19 (20) 

20 (19) 

21 (26) 

22 (23) 

23 (22) 

24 (25) 


25 (24) 


Langliche Form, Clypeus seicht ausgerandet, 8 mm, Madau, Distr. 
Buru setosellus n. sp. 

Oberseite nur mit kurzen abstehenden oder anliegenden Borsten, 
teilweise nur mit winzigen Borsten, die nicht die Rander der 
Punkte iiberragen, oder ganz glatt. 

Lange 4 mm, Oberseite ganz glatt, Waigeu, N. Dutch New Guinea 

nanus Arr. 

Lange mindestens 6 mm. 

Hinterer Rand des Halsschildes stark ausgeschnitten, Halsschild 
sehr dicht und grob punktiert. 

Der hintere Ausschnitt des Halsschildes halbkreisformig, die obere 
Ecke dieses Ausschnittes scharf und spitz, 8—9 mm (Abb. 2). Papua 
Owen Stanley Range, Kaiser-Wilhelm-Land subcostatus Hell. 

Halsschild hinten nur in einfachem Bogen ausgerandet (Abb. 3), 
vorderer Seitenrand gerade. Der Ausschnitt beginnt kurz vor der 
Mitte des Halsschildes. 

Fliigeldecken mit kahlen und glanzenden Rippen, die Rippen mit 
etwas langeren Haaren eingesaumt, die Zwischenraume matt und 
anliegend kurz behaart, 8—9 mm. N. E. Guinea, Saiko Bubu River, 
6000 Fr., Madang Distr. Finesterra Mts. Damante 3550 ft 

hirtipes Arr. 

Fliigeldecken etwas glanzend, gleichmafiig sehr kurz und anliegend 
behaart. Der Ausschnitt beginnt bei der Mitte des Halsschildes, 




Abb. 2—3: Kopf und Halsschild von 2. Maechidius subcostatus Hell., 
3. M. hirtipes Arr. 








26 (21) 

27 (32) 

28 (31) 

29 (30) 

30 (29) 

31 (28) 

32 (37) 

33 (40) 

34 (35) 

35 (34) 

36 (37) 

37 (36) 
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(5 mit verbreitertem 1. hinteren Tarsalglied, 9 mm, E. Highland 
Distr. Wanstaka Valley Nr. Okape c. 5000 ft tarsalis Arr. 

Hinterer Seitenrand des Halsschildes nicht ausgeschnitten, hoch- 
stens leicht konkav. Halsschild mit manchmal im Grunde tomen- 
tierten Nabelpunkten bedeckt, in deren Mitte oder oberem Rand 
eine kurze Borste oder abstehendes kurzes Harchen entspringt 
(X 40), oder auch mit einfachen Nabelpunkten. 

Fliigeldecken mit feinen Kornchen und ziemlich dicht und gleich- 
mafiig mit abstehenden, kurzen Borsten bedeckt, matt, einfarbig 
oder mit glanzenden Streifen. Clypeus seicht oder gar nicht aus- 
gerandet. 

Fliigeldecken matt mit rippenahnlichen, glanzenden schwarzen 
Streifen. 

Clypeus vorne kaum ausgerandet, fast gerade, Vorder-Tibien mit 
3 Zahnen, 6 mm, N.-Guinea, ohne nahere Angaben 

vicinus Heller 

Clypeus seicht, aber deutlich ausgerandet, Vorderecken zahnartig 
vortretend, Vorder-Tibien mit 2 Zahnen, 6—7 mm, Terr. Papua 
N.-Guinea Maprik arrowi n. sp. 

Fliigeldecken einfarbig, matt, ohne glanzende Streifen, Clypeus 
ausgerandet, 6—6,5 mm, Kaiser-Wilhelm-Land, Madand Distr. 
Wau Moraba Distr. N.-Guinea paupiensis Hell. 

Fliigeldecken glanzend, entweder mit anliegenden kurzen Bor¬ 
sten, strichahnlichen Punkten, einfachen Punkten oder Nabel¬ 
punkten bedeckt. 

Clypeus vorne gerade oder sehr seicht ausgerandet. 

Fliigeldecken mit Nabelpunkten bedeckt, in deren Mitte eine 
winzige Borste sitzt, Fliigeldecken in Reihen punktiert mit je 
2 glatten Streifen, 8 mm, Dutch-N.-Guinea, Humboldt Bay Distr. 

muticus Arr. 

Fliigeldecken mit linearen Punkten bedeckt, aus denen anliegende 
Borsten entspringen, die die Punktrander iiberdecken. 

Halsschild ohne seitlichen Vorsprung, Seiten fast gerade, Hals- 
schild auf der Scheibe etwas zerstreuter und feiner, an den Seiten 
dicht und grob punktiert, 6,5 mm, Clypeus teilweise auch mafiig 
tief ausgerandet, Port Moresby, N.-Guinea lineatopunctatus n. sp. 

Halsschild mit seitlichem Vorsprung, Seiten gleichmafiig gerundet. 
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38 (39) Braun, mit Erzschimmer, Clypeus vorne sehr schwach ausgeran- 

det, auf den Seiten mit flachem Hocker, 6,5 mm, Paup Kaiser- 
Wilhelm-Land, N.-Guinea aenescens Hell. 

39 (38) Schwarzbraun ohne Erzglanz, Clypeus lang, trapezformig, vorne 

und an den Seiten gerade, Halsschild sehr dicht und flach nabel- 
formig punktiert. Oberseite nur schwach glanzend, 8 mm, Etna- 
bosi, N.-Guinea papuanus Mos. 

40 (33) Clypeus mafiig tief bis tief ausgerandet. 

41 (48) Fliigeldecken rugos oder mit feinen linearen Punkten bedeckt, 

Fliigeldecken mit feinen anliegenden, kurzen Borsten, welche den 
Rand der Punkte iiberdecken. 

42 (43) Fliigeldecken rugos mit 3 undeutlichen, etwas glatteren Rippen, 

die anliegenden Borsten aufierst fein, Halsschildvorderecken und 
neben einer Mittelfurche mit Gruben, Halsschild sehr dicht und 
grob punktiert, Oberseite glanzend, Scutellum matt, Clypeus tief 
ausgerandet, 9 mm, 145 Gr. O.-N.-Guinea fraterculus Mos. 

43 (42) Fliigeldecken mit linearen Punkten, manchmal dazwischen ge- 

runzelt. 

44 (45) Fliigeldecken mit 3 kahlen Rippen, deren Rander von etwas lange- 

ren Borsten eingesaumt sind. Halsschild auf der Scheibe feiner, an 
den Seiten grober punktiert, 8 mm, Papua Kianga Fly river 

gressitti n. sp. 

45 (44) Fliigeldecken mit gleichlangen anliegenden kurzen Borsten be¬ 

deckt. 

46 (47) Halsschild dicht und flach und gleichmafiig punktiert, Crenulie- 

rung an den Halsschildseiten etwa 17 Zahne, Clypeus bogenformig 
ausgerandet. 8 mm, Torricelli Geb., Kaiser-Wilhelm-Land, N.- 
Guinea humeralis Hell. 

47 (46) Halsschild ungleichmaftig, dicht, grob und tief punktiert. Crenu- 

lierung an den Halsschildseiten etwa 13 Zahne. Clypeus sehr tief 
halbkreisformig ausgeschnitten. Fliigeldecken auf der Scheibe ge- 
runzelt. Papua Mondo, N.-Guinea, 7 mm seriegranosus Hell. 

48 (41) Fliigeldecken dicht und grob in Reihen punktiert, Punkte meist 

oval mit winzigen Borsten, welche den Rand der Punkte nicht 
iiberdecken (X 40). 

49 (50) Fliigeldecken und Halsschild stark hellgrau tomentiert. Fliigel¬ 

decken mit glanzenden schwarzen unregelmaBig unterbrochenen 
Rippen, 7 mm, Etna-bosi, N.-Guinea interruptocarinulatus Hell. 
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50 (49) Flugeldecken ohne deutliche Rippen, nur mit glatten Streifen, 

welche nicht unterbrochen sind. Tomentierung nur schwach. 

51 (52) Hinterer Seitenrand des Halsschildes deutlich konkav, Punkte im 

Grund tomentiert, 6 mm, Dutch-New-Guinea, Humboldt Bay 

Distr. angusticeps Arr. 

52 (51) Hinterer Seitenrand des Halsschildes gerade, Punkte im Grund 

nicht tomentiert, 6,5 mm, Neu-Lauenburg seriepunctatus Mos. 

Maechidius lobaticeps n. sp. 

Rotbraun bis dunkelbraun, glanzend mit leichtem Metallschimmer, 
Fiihler und Schenkel meist etwas heller, Clypeus kahl, an den Augen- 
randern einige langere abstehende Borsten. Stirn, Scheitel, Scutellum, Hals- 
schild und Flugeldecken sowie die Unterseite zerstreut regelmafiig anlie- 
gend, kurz und hell behaart. Rander des Halsschildes und der Flugeldecken 
hell bewimpert. Clypeus <5 (Abb. 1) konisch verengt und vorgezogen und 
in zwei runde Lappen aufgebogen. Der vordere Einschnitt bogenformig. 
Clypeus 9 (Abb. 1) vorgezogen, Vorderrand seicht ausgeschnitten, manch- 
mal fast gerade, die Ecken sind abgerundet. Seitenrander mit schwachem 
Hocker. Clypeus-Oberseite mit Langsschwiele $ 9 rugos. Der iibrige Kopf 
ist beim $ dicht runzelig und nabelformig, beim 9 flach, weniger dicht 
nabelformig punktiert. Der Halsschild ist dicht nabelformig punktiert, mit 
einem kleinen Kornchen in der Mitte der Punkte, die Haare entspringen 
am oberen Rand der Punkte. Vorderer und hinterer Seitenrand gerade, 
crenuliert, der seitliche Vorsprung schwach, etwas vor der Mitte. Vorder- 
ecken spitz, Hinterecken stumpfwinkelig (obtuse), Flugeldecken gerunzelt, 
ebenso wie der Halsschild mit chagriniertem Untergrund, Scutellum gerun¬ 
zelt. Pygidium wie der Halsschild punktiert. Brust auf der Seite grob 
punktiert, in der Mitte glatt. Ventralsegmente mit Borstenpunkten, Klauen 
<3 9 mit Anhangen (Pulvilli). 

Vorder-Tibien mit 3 Zahnen, Fiihler mit 7 Gliedern, Fahne $ 9 erreicht 
etwa 'V 3 der Stiellange. 

Lange 5,5—7 mm, Madong Distr. Finisterra Mts. Papua Kokoda, Nebire 
Geelwink W.-N.-Guinea, Vogel Kop Kebar Val, Wau Morose Distr. Black 
Town. u. a. liber 100 $ 9 - 

Durch den erheblichen Sexualdimorphismus unterscheidet sich diese 
Art von allen Iibrigen Arten Neu-Guineas. Siehe Abb. 1. Parameren Abb. 4. 

Type im Britischen Museum, Paratypen im Bishop Museum Honolulu 
und in meinem Museum. 
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Maechidius simplex n. sp. 

Dunkelbraun, Fiihler braun, Oberseite bis auf den etwas glanzenden 
Clypeus tomentiert und matt. Pygidium und Ventralsegmente ebenfalls 
tomentiert. Brust ohne Tornent, glanzend. Clypeus sehr zerstreut, Hinter- 
kopf, Halsschild und Fliigeldecken wenig dicht, gleichmafiig grob, flach und 
einfach punktiert. Punkte ohne mittleres Kornchen, dagegen am oberen 
Rand mit einer kurzen anliegenden Borste ausgezeichnet. Die Borste iiber- 
ragt nur wenig den Punktrand, Abstand der Punkte etwa das IV 2 —2fache 
des Durchmessers. Das Pygidium ist mit den gleichen Punkten nur dicht 
bedeckt, das Scutellum ohne Punkte. Die Ventralsegmente sind wie das 
Pygidium punktiert. Das Pygidium tragt an der Spitze einige langere 
abstehende Borsten, die Brust ist auf dem Vorderrand und an den Seiten 
dicht, in der Mitte sehr zerstreut mit hellen Borsten bekleidet. 



Abb. 4: Parameren von Maechidius 
lohaticeps Frey 


Der Clypeus ist kurz, breit aufgebogen, vorne fast gerade, die Ecken 
breit abgerundet, die Seiten uber den Augen mit einem schwachen Knick, 
ohne Hocker. Vorderer und hinterer Seitenrand des Halsschildes gerade, 
Vorderecken vorgezogen und abgerundet. Hinterecken stumpfwinkelig. 
Basis des Halsschildes in flachem Winkel vorgezogen. 

Vorder-Tibien mit 2 grofien, scharfen Zahnen, die Fiihlerfahne 3 
erreicht 2 /s des Stiels. 

Lange 9 mm. 

West-Neu-Guinea, Star Mts. Sibil Val. 1245 m, 1 3- 
Type im Bishop Museum, Honolulu, Hawai. 

Maechidius setosellus n. sp. 

Schwarzbraun, stark glanzend, Fiihler braun. Die ganze Oberseite, 
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Pygidium und Ventralsegmente mit etwas abstehenden, langeren hellen 
Borsten mafiig dicht und gleichmafiig bekleidet. Auf der Brust anliegende 
langere Borsten. Die Borsten entspringen aufierst flachen, nur auf dem 
Halsschild tieferen, manchmal sehr kleinen Nabelpunkten. Die Fliigeldecken 
sind zudem flach gerunzelt. Clypeus trapezformig, vorne stark aufgebogen, 
sein Vorderrand flach dreieckig ausgerandet, die Ecken sind abgerundet. 
Seitenrand mit 2 flachen, gleichen Hockern. Vorderer Seitenrand des Hals- 
schildes gerade, bei den Vorderecken einwarts gebogen, hinterer Seitenrand 
konkav. Vorderecken vorgezogen, spitzwinkelig, hintere Ecken rechtwinke- 
lig, je 16 Zahne auf den Seitenrandern. 

Vordertibien mit 3 Zahnen, Fiihlerfahne so lang wie der Stiel. 

Lange 7,5 mm, Madong Distr. R. Buru, 2 S 6- 

Type im Britischen Museum, Paratype in meinem Museum. 


Maechidius arrowi n. sp. 

Schwarzbraun, fast matt, nur die Rippen glanzend, schwarz, Fiihler 
braun, Kopf mit groben Nabelpunkten, welche nur vereinzelt Borsten tragen, 
dicht bedeckt. Halsschild sehr dicht mit flacheren Nabelpunkten, deren 
Kern verhaltnismafiig groB und glanzend ist und auf deren oberen Rand 
kurze abstehende helle Borsten entspringen, ausgezeichnet. Fliigeldecken 
rugos, zerstreut, aber ziemlich gleichmafiig mit kleinen glanzenden Kornchen 
bedeckt, sowie ziemlich dicht mit abstehenden Borsten wie der Halsschild 
bekleidet. Auf den Fliigeldecken je 3 seitliche, teilweise unterbrochene, 
schwarze glanzende Rippen. Scutellum hellbraun tomentiert. Das Pygidium 
mit dichten Nabelpunkten und abstehenden hellen Borsten. Die ganze 
Unterseite mafiig dicht mit flachen Nabelpunkten und sehr kurzen Borsten 
bedeckt. Die Borsten dort sind wesentlich kiirzer ais auf der Oberseite. 
Clypeus trapezformig, etwas aufgebogen. Vorderrand gerade. Ecken zahn- 
artig vortretend, abgerundet. Seitenrand des Clypeus mit flachem Hocker. 
Vorderer Seitenrand des Halsschildes gerade, hinterer Seitenrand flach 
konkav ausgeschnitten (wesentlich schwacher ais bei M. subcostatus oder 
M. hirtipes Heller), Vorderecken spitz, Hinterecken fast rechtwinkelig. 

Vorder-Tibien mit 3 Zahnen, Fiihler mit 9 Gliedern, Fiihlerfahne etwas 
langer ais der halbe Stiel. 

Lange 7 mm, Maprik, N.-Guinea, 28 <3 $. 

Type im Britischen Museum, Paratypen in meinem Museum. 
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Maechidius lineatopunctatus n. sp. 

Schwarzbraun glanzend, Fiihler und Tarsen braun, Clypeus und Stirn 
mit flachen groben im Grund tomentierten Punkten bedeckt, deren Abstand 
etwa ihrem Durchmesser entspricht. Scheitel am Hinterrand mit kleineren 
Punkten. Kopf kahl, Halsschild dicht und grob punktiert, die Punkte sind 
im Grund tomentiert, tiefer ais die Kopfpunkte, einzelne tragen ein gerade 
noch sichtbares (X 40) Borstchen. Der Abstand der Punkte ist hochstens 
ein halber Durchmesser. Fliigeldecken dicht in Reihen mit linienformigen 
Punkten bedeckt, in denen am oberen Rand eine winzige anliegende Borste 
sitzt, diese erreicht meist nur die halbe Lange der Linie. Aufierdem je 2 rip- 
penahnliche kahle, aber nur wenig breite und nicht sehr deutliche glatte 
Streifen auf den Fliigeldecken. Scutellum mit flachen Borstenpunkten. Das 
Pygidium und die Unterseite ist mit flachen Nabelpunkten etwas unregel- 
mafiig bedeckt, in den Punkten sehr kleine Borsten, an der Spitze des 
Pygidiums langer abstehende helle Borsten. Clypeus ziemlich kurz, Vorder- 
rand aufgebogen, aufierst flach bis mafiig tief ausgerandet, die Ecken kurz 



Abb. 5: Parameren von Maechidius 
lineatopunctatus Frey 


abgerundet, nicht zahnartig vortretend. Seitenrand mit flachem Hocker. 
Halsschildseitenrand fast gerade, nur vorne eingebogen, ohne Seitenvor- 
sprung, in den Vorderecken tomentiert, Vorderecken vorgezogen, abge¬ 
rundet, FJinterecken stumpfwinkelig, Tibien mit 2 einander genaherten 
Zahnen normal breit. Fiihlerfahne <3 etwas kiirzer ais der Stiel. 

Lange 7 mm. 

1 (3 Port Moresby leg. Voss (Holotype). — 17 (3? Amagon Bay area 
Komania 1400 ft, XI. 1962 leg. Brandt. 

Type im Museum Frey, Paratypen im Museum Canberra und in mei- 
nem Museum. Parameren siehe Abb. 5. 
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Maechidius gressitti n. sp. 

Schwarzbraun glanzend, Fiihler und Palpen hellbraun, Clypeus kahl, 
der iibrige Kopf mit einigen kurzen anliegenden Borsten, Halsschild mit 
Nabelpunkten, an deren oberen Rand winzige anliegende Borsten entsprin- 
gen, von denen nur wenige langer sind ais die Punkte. Fliigeldecken und 
Scutellum mit linearen Punkten, welche ebenfalls aufierst kurze Borsten 
tragen. Die Fliigeldecken haben 4 glatte Streifen, welche von langeren, teil- 
weise etwas abstehenden hellen Borsten eingesaumt sind. Das Pygidium 
tragt zerstreut und unregelmafiig flache Nabelpunkte, in deren Mitte kurze 
Borsten entspringen. Die Unterseite ist wenig dicht mit sehr flachen Nabel¬ 
punkten bedeckt, welche anliegende kurze Borsten tragen. 

Clypeus nach vorne nur mafiig verengt, vorne breit aufgebogen, der 
Vorderrand bogenformig ausgeschnitten, die Ecken kurz abgerundet, der 
Seitenrand mit breitem und ziemlich hohem Hocker. Vorderer Seitenrand 
des Halsschildes gerade, hinterer Seitenrand konkav, 18—20 Zahne auf dem 
Seitenrand. Vorderecken spitz und vorgezogen, Hinterecken fast recht- 
winkelig. Halsschildseitenrander kurz und hell bewimpert. 

Vordertibien mit 3 Zahnen. 

8 mm, Papua Kiunga Fly River, 5 <5?. Verwandte Arten siehe Bestim- 
mungstabelle. 

Holotype und Paratypen im Bishop Museum, Honolulu. 2 Paratypen 
in meinem Museum. 

Paramaechidius nov. gen. 

Mit Maechidius M’Leay verwandt, hat die neue Gattung folgende 
Eigentiimlichkeiten. 

(3 Klauen mit membranosen Anhangen (Pulvilli), 5 ohne Pulvilli 
(soweit bis jetzt bekannt). 

Vorder-Tibien sehr lang, auf der Oberseite mit scharfer Leiste und mit 
2 Vorderzahnen, welche einander sehr genahert und manchmal miteinander 
verschmolzen sind. Hinter-Tibien lang, walzenformig, 2 grofie durch einen 
Einschnitt getrennte Beulen auf dem Hinterkopf. Der Clypeus ist gegen- 
iiber der Korperachse in einem Winkel je nach Kopfstellung bis zu 90° 
geneigt, liegt jedoch niemals in der gleichen Ebene. Dadurch bekommen die 
Arten einen fremden Habitus, der an manche Tenebrioniden oder Riissel- 
kafer erinnert. Die Oberseite ist meist stark tomentiert bis auf den schwar- 
zen Vorderteil des Clypeus. Auf dem Halsschild, den Fliigeldecken und dem 



504 


Revision der Maechidius-Arten Neu-Guineas (Coi., Melolonth.) 


Pygidium befinden sich Borsten, welche teils abstehen, oder auch einzelne 
oder gebiindelte Schuppen. Fiihler (bisher bekannt) mit 9 Gliedern. Ziemlich 
kurz auch die Fiihlerfahne des <3, nicht viel langer ais die des $. Die Glieder 
des Stiels kurz, walzenformig. Die Fahne erreicht nicht die Lange des Stiels. 
Hinter dem vorderen Halsschildrand auf der Unterseite eine Furche, jedoch 
nicht so ausgepragt wie bei Maechidius M’Leay. 

Genotypus: Maechidius pauxillus Hell. 

Hinzugekommen die Arten Maechidius heterosquamosus Hell. und 
Maechidius opatroides Arr., sowie 5 neue Arten. 


Bestimmungstabelle der Gattung Paramaechidius 

1(2) Kopf und Halsschild dicht mit tomentierten Punkten bedeckt, 
aus denen kleine Borsten entspringen. Auch die Fliigeldecken mit 
solchen in Reihen angeordneten Punkten. Die Borsten sind bis auf 
einige wenige nicht langer ais die Punkte. 8 mm, S. E. Bismarck 
Range Tipu, 6000 ft. 4 $ <5 helleri n. sp. 

2 (1) Halsschild und besonders die Fliigeldecken mit abstehenden Bor¬ 
sten oder Schuppen, welche immer langer sind ais die Punkte in 
welchen sie entspringen. 

3(6) Halsschild-Vorderrand oder der ganze Seitenrand des Halsschildes 
breit schiisselformig aufgebogen. 

4(5) Der ganze Seitenrand aufgebogen, der hintere Seitenrand nur 
schwach konkav, Oberseite sehr dicht tomentiert, 9 mm, N.-Dutch 
N.-Guinea Waigeu 1 $ opatroides Arr. 

5(4) Nur der Vorderrand des Halsschildes aufgebogen, der hintere 
Seitenrand bogenformig ausgeschnitten. Fliigeldecken zerstreut, 
aber gleichmafiig mit kurzen und langeren Borsten bekleidet, sowie 
mit kleineren und grofieren glanzenden schwarzen Tuberkeln, 
welche in 3 Reihen angeordnet sind. Tomentierung schwach, 8 mm, 
Madang Distr. Finisterre Mts. N.-Guinea, 1 <3 perlatus n. sp. 

6(3) Seitenrand des Halsschildes nicht aufgebogen. 

7(8) Clypeus tief dreieckig ausgerandet, Ecken spitz, Fliigeldecken 
gleichmafiig zerstreut mit langen keulenformigen Borsten beklei¬ 
det, sowie mit unregelmafiig unterbrochenen, die Tomentierung 
durchbrechenden schwarzen und glanzenden Rippen. Diese sind 
teilweise in lineare, glanzende Punkte aufgelost. Fliigeldecken 
mafiig dicht mit glanzenden Punkten besetzt, welche keine Borsten 
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Abb. 6: Habitusbild von Paramaechidius 
heterosquamosus (Heller) (nach Heller) 


tragen. Abstand der Punkte etwa ein Durchmesser, nur neben den 
Borsten etwas grofier, 7,5 mm, Neth Moris, S. of Hollandia, N.- 
Guinea, 2 <3 <3 clypeatus n. sp. 

8(7) Clypeus maBig tief bogenformig ausgerandet. 

9 (10) Ecken des Clypeus nicht zahnartig hervortretend. Fliigeldecken 
zerstreut mit kurzen und langen, stark keulenformig verdickten, 
aufrechten Borsten. Der Halsschild dicht und gleichmafiig mit ein- 
heitlichen kurzen, aufrechten Keulenborsten bedeckt. Fliigeldecken 
mit 3 glanzenden schwarzen, etwas unterbrochenen Rippen. Vor- 
derer und hinterer Seitenrand des Halsschildes konkav. 8 mm, 
Kaiser-Wilhelm-Land, Torricelli Gebirge, N.-Guinea, 1 $ (Abb. 6) 

heterosquamosus Hell. 

10 ( 9) Clypeus flach bogenformig ausgerandet, die Ecken zahnartig vor- 

springend. Fliigeldecken nicht mit verschieden langen Keulen¬ 
borsten, sondern nur mit langen Keulenborsten und winzigen 
Borsten in den Fliigeldeckenpunkten oder mit einheitlichen lange- 
ren nicht keulenformigen Borsten bedeckt. 

11 (12) Fliigeldecken mit etwas anliegenden kiirzeren einfachen Borsten 

dicht bedeckt, stark tomentiert. Halsschild sehr dicht mit etwas 
dickeren kurzen abstehenden Borsten bedeckt. Fliigeldecken ohne 
sichtbare Rippen oder Punkte, 6,5 mm, New Britain N. coast 

popei n. sp. 

12 (11) Fliigeldecken mit langeren Keulenborsten, welche nur auf den 

Seiten etwas kiirzer sind, daneben mit gleichmafiigen, glanzenden 
und tiefen Punkten. Halsschild am Vorderrand und an den Seiten 
dicht mit dicken abstehenden Schuppenborsten bedeckt. Auf der 
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Abb. 7: Habitusbild von Par amae chidius 
pauxillus (Heller) (nach Heller) 


Scheibe fein und mafiig dicht, aber tief eingestochen punktiert. 
Halsschild hinterer Seitenrand ausgeschnitten, 5,3—8 mm, Kaiser- 
Wilhelm-Land, Bonga (Type) Morobe Distr., Cyclops Mts., Mt. 
Nomo Wau u. a. N.-Guinea, 47 (5 2 (Abb. 7) pauxillus Hell. 

Diese Art ist sehr variabel, auch die Parameren sind in sich etwas 
verschieden. Einzelne Stiicke haben unterbrochene Rippen auf den 
Fliigeldecken oder diese sind auf einige lineare Punkte reduziert; 
andere, wie die Type, sind ohne solche. Auch die Borsten auf dem 
Halsschild variieren stark, immer ist jedoch ein Teii der Scheibe 
frei von Borsten. Das Pygidium hat teils anliegende, teils abste- 
hende breite Schuppenborsten mit allen Ubergangen. Einige Tiere 
tragen an den Flugeldeckenspitzen kleinere oder grofiere drei- 
eckige Anhangsel, doch auch dieses Merkmal ist zu unterschiedlich, 
um auch nur eine Varietat daraus abzuleiten. 


Bei 2 Tieren dieser Gruppe sind jedoch die Parameren so deutlich ver¬ 
schieden, namlich an der Spitze verbreitert, so dal? sie unter eigenem Namen 
aufgefuhrt werden miissen; im iibrigen sind sie nicht verschieden von einer 
p^xi//^s-Heller-Form ohne Rippen, die Borstenbiischel auf dem Halsschild 
auf 2 Biischel am Vorderrand und je 1 Biischel auf den Seiten reduziert. 
Madong Distr. Finisterra Mts. N.-Guinea, 2 <3 6 speciosus n. sp. 


Paramaechidius helleri n. sp. 

Dunkelbraun, matt, Vorderrand des Clypeus schwarz und glanzend, 
Fiihler hellbraun, Kopf und Halsschild nicht tomentiert. Fliigeldecken und 
Unterseite hellbraun tomentiert. Kopf, besonders die Beulen, sehr dicht mit 
abstehenden, etwas langeren, groben Borsten bekleidet, auf dem Halsschild 
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stehen die gleichen Borsten unregelmaftig mit groBeren Liicken. Die Borsten 
sind oben gebogen. Die Fliigeldecken sind ziemlich dicht und sehr gleich- 
mafiig mit solchen Borsten bedeckt, die Tomentierung lafit keine Punkte 
erkennen. Das Pygidium ist an den Randern frei, in der Mitte sehr dicht 
mit abstehenden kurzen Schuppenborsten bedeckt. Auf der Unterseite ziem¬ 
lich dicht stehende, flache grobe Punkte mit sehr kurzen Borsten. Der 
Clypeus ist relativ kurz, der Vorderrand etwas aufgebogen, breit und maftig 
tief bogenformig ausgerandet, die Ecken vortretend und kurz abgerundet. 
Der vordere Seitenrand des Halsschildes gerade, der hintere Seitenrand 
schwach konkav, die Vorderecken vorgezogen und spitz, die Hinterecken 
rechtwinkelig. 

Lange 6 mm, New Britain Sio. N. Coast. 

2 ?$, Type im Bishop-Museum, Honolulu, Paratype in meinem 
Museum. 

Paramaechidius speciosus n. sp. 

Nur unterschieden durch die Parameren von P. pauxillus Hell., siehe 
Bestimmungstabelle und Abb. 7. 

2 (3 (3 Madong Distr. Finiterre Mts. 

Type im Britischen Museum, Paratype in meinem Museum. 

Paramaechidius perlatus n. sp. 

Dunkelbraun, matt, bis auf den Vorderrand des Clypeus ist die Ober- 
seite tomentiert, Kopf und Halsschild sehr zerstreut mit helleren abstehen- 
kiirzeren abstehenden Borsten zerstreut bedeckt. Die Borsten sind gleich- 
mafiig dick, nicht keulenformig. Daneben tragen die Fliigeldecken drei 
Reihen runder glanzender und schwarzer Tuberkeln, etwa 7 in einer Reihe 
und neben dem Suturalstreifen einige kleinere z. T. rippenformige Tuberkeln. 
Das Pygidium ist wie der Halsschild beborstet, nur etwas dichter. Die Unter¬ 
seite ist mit sehr kurzen Borsten und entsprechenden Punkten ziemlich dicht 
bedeckt. Der Clypeus ist vorne tief bogenformig ausgerandet, die Ecken 
zahnartig und spitz, die Seitenrander mit schwachem Hocker, der Vorder¬ 
rand ist nur schwach aufgebogen. Der Halsschild ist am vorderen Seitenrand 
stark aufgebogen, der hintere Seitenrand ist bogenformig ausgerandet, die 
Seitenecken scharf. Auf der Scheibe des Halsschildes am Vorderrand eine 
breite Beule (Stirnbeulen sind Gattungsmerkmal). 

2 . Zahn an den Vorder-Tibien nur angedeutet. 

Lange 8 mm, Bismarck Geb., N.-Guinea, leg. Voss. 

1 (3 in meinem Museum. 
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Paramaechidius clypeatus n. sp. 

Schwarzbraun, bis auf den vorderen Clypeusrand, Oberseite sehr stark, 
Unterseite schwacher gelbbraun tomentiert. Clypeusrander bewimpert, 
Clypeus-Oberseite dick tomentiert. Kopf auf den Beulen seitlich mit anlie- 
genden und abstehenden Schuppenborsten, dazwischen mit groben tomen- 
tierten Borstenpunkten. Clypeus tief bogenformig ausgerandet, auf dem 
zuriickgebogenen Rand grobe Punkte. Die Ecken sehr scharf und spitz vor- 
tretend. Seitenrander gerade. Vorderer Seitenrand des Halsschildes gerade, 
hinterer Seitenrand bogenformig ausgeschnitten, die Ecken flach gerundet. 
Vorderecken spitz und vorgezogen, Hinterecken rechtwinkelig. Auf den 
Seiten ist der Halsschild dick tomentiert, am oberen Rand befinden sich 
2 Biindel dicker Borsten, der iibrige Halsschild ist dicht mit tomentierten 
groben Borstenpunkten bedeckt. Die Fliigeldecken sind dick tomentiert und 
mit abstehenden, etwas keulenformigen Borsten regelmaBig, aber zerstreut 
bedeckt. Das Pygidium ist, soweit sichtbar, dicht mit groben runden Punk- 
ten bedeckt, an den Seiten mit kiirzeren abstehenden, ziemlich dicht stehen- 
den Borsten bekleidet. Die Unterseite tragt, soweit sichtbar, kurze, dicke 
anliegende Borsten. 

(5 Fiihler mit breiter Fahne, diese so lang wie der Stiel. 

Lange 7 mm, Torricelli Mts., N.-Guinea. 

2 (5 (5 Type im Bishop-Museum Honolulu, Paratype in meinem 
Museum. 

Am nachsten verwandt mit P. pauxillus Hell. 


Paramaechidius popei n. sp. 

Dunkelbraun, Vorderrand des Clypeus schwarzbraun, Fiihler hell- 
braun, bis auf den Vorderrand des Clypeus ist die ganze Oberseite tomen¬ 
tiert und matt. Kopf und Halsschild dicht mit etwas langlichen Punkten 
bedeckt, die im Grunde tomentiert sind und aus welchen sehr kurze Borsten 
entspringen. Scutellum wie der Halsschild punktiert. Die Fliigeldecken 
tragen Doppelreihen tomentierter Borstenpunkte, zwischen denen der 
Untergrund sichtbar wird. Die Fliigeldecken sehen dadurch aus wie mit 
langlichen Flecken bedeckt. Pygidium wie der Halsschild punktiert, mit 
2 flachen Beulen und glatter Mittellinie. Die Unterseite ist ziemlich dicht 
und gleichmaftig mit groben tomentierten Punkten bedeckt, Abstand der 
Punkte etwa IV 2 bis 2 Durchmesser. In der Mitte ist die ganze Unterseite 
leicht tomentiert. Clypeus kurz trapezformig, Vorderrand stark aufge- 
bogen, glatt und ziemlich flach dreieckig ausgerandet, die Seiten fast gerade. 
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Vorderer Seitenrand des Halsschildes fast gerade, hinterer Seitenrand 
konkav ausgerandet. Vorderecken vorgezogen und spitz, Hinterecken 
rechtwinkelig, an den Vorderecken eine kurze Depression. Tibien mit zwei 
einander genaherten Zahnen (Gattungsmerkmal), Oberseite der Tibien 
tomentiert. 

Lange 8 mm. S. E. Bismarck Range Topu 6000 ft. N.-Guinea. 

1 <5,2??. 

Type im Britischen Museum, Paratype in meinem Museum. 



